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PART III 


Stores Purchase 


Indigenous Medicine Department 

SHORT TENDER NOTICE 


No. C /3557/ 12 /AVCH . 

25th August 2012. 
Sealed competitive tenders are invited for the Supply 
and installation of the Network system for Govt. Ayurveda 
College Hospital , and Hospital Development Society 
Medical Store, Thiruvananthapuram . 

Tenders should be superscribed “ Supply and 
installation of the Network System ” addressed to the 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Thiruvananthapuram . The last date of the receipt of 
tenders will be at 3 p . m . on 18 - 10 - 2012 . The late tenders 
will not be accepted . The tenders will be opened at 3. 30 
p . m . on 18 - 10 - 2012 in the presence of such of the 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. 

Intending tenderers may place an application to the 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Thiruvananthapuram to obtain tender forms on which 
tenders should be submitted along with the specification 


of the meterial to be supplied . Application for the tender 
form should be accompanied by cash remittance of 416 
( Cost of tender form · 400 + VAT · 16 ) which is the price 
fixed for a form and which is not refundable under any 
circumstances. Tender forms are not transferable. Sale of 
tender forms will be closed at 1 p . m . on 18 - 10 - 2012 . 
Cheques, Postal Orders etc . will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Those who wish to purchase 
tender forms by post shall send an additional amount of 
· 50 by money order to cover postal charges. Duplicate 
tender forms, if required will be issued at · 208 (Cost of 
tender form · 200 + VAT ` 8 ) per copy. 

Intending tenderers should deposit an amount 
of 1 % of the cost quoted rates as Earnest Money Deposit 
by Demand Draft in favour of the Superintendent, 
Government Ayurveda College Hospital, Thiruvananthapuram 
together with an agreement in Kerala Stamp Paper worth 

100. The rate quoted shall remain firm for one year 
from the date of acceptance of the tender. The 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital , 


( 1 ) 


| DGS 1000D 
4 Pair 24 AWG Cat 6 Giga UTP Cable 
D -Link 


Thiruvananthapuram will have powers to postpone /cancel 
the tender without stating any reason . 

തിരുവനന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് 
ആശുപ്രതിയിലും ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപ്രതി വികസന 
സൊസൈറ്റി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലും നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം 
നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഓരോ ദർഘാസുകളും തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ 
കോളേജ് ആശു പത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ മേൽ വിലാസത്തിൽ 
പ്രത്യേകം കവറിലാക്കി സീൽ ചെയ്ത് 18 - 10 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക 
ശേഷം 3 മണിവ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അന്നുതന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക 
ശേഷം 3 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ നിയമാനുസരണം തുറക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ 
വിൽപന 18 - 10 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്ന 
താണ്. ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ " 50 കൂടുതൽ മണി ഓർഡർ 
ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരി 
ക്കുന്ന വില നിരക്കുകൾ ദർഘാസ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി നൽകുന്ന 
തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് 
പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില - 416 ആണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 208. 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുപുറത്ത് “ആയുർവേദ 
കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ നെറ്റ് വർക്ക് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നത്” 
സംബന്ധിച്ച ദർഘാസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ 
മൊത്തം വിലയുടെ 1 % ( ഒരു ശതമാനം) നിരതദ്രവ്യത്തിന് 
തിരു വ ന ന്ത പുരം ആയുർ വേദ കോളേജ് ആശു പ്രതി 
സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ഡാം " 100- ന്റെ കേരള 
സംസ്ഥാന മുദ്രപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു എഗ്രിമെന്റും 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും കാരണംകാണിക്കാതെ 
നിരാകരിക്കാനോ മാറ്റി വ യ്ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം 
തിരു വ ന ന്ത പുരം ആയുർവേദ കോളേജ് ആശു പ്രതി 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


4 Pair Cat 6 Giga UTP 1 Mtr Patch cord 
D -Link 
4 Pair Cat 6 Giga UTP 2 Mtr Patch cord 
D -Link 
25 MM PVC Casing n Caping /Conduits 
Jack Cat 6 Keystone UTP with Colla 
psible Shutter White 
Supply of Surface Mount Box 
Faceplate Dual/single 
24 Port Enhanced CAT 6 Modular type 
patch panel as psr EIA / TIA - TSB 40 A 
Specification D - Link 
Supply of 19 " 6U Wall Mount Rack 
with ACDB, Cable Manager Etc . 
( VALRACK HCL Make ) 
Laying of UTP cable through PVC 
including Fixing & termination of infor 
mation Outlet, Patch panel, Fixing if 
rack etc . 

305 Mtr 
Installation charges 


Office of the Superintendent, 
Government Ayurveda College 

| ( Sd.) 
Hospital, Thiruvananthapuram. Superintendent / Secretary. 


SPECIFICATION 


| St. 
No. 


Product Description 


Quantity 


( 2) 


Server Hp 
( Processor 2.4 Ghz, 8MB , 1333 Mhz, 
Turbo Mode /8MB Ram 2GB (1x2GB ) 
PC3 - 10600 ECC/ 107i PCi Express 
Gigabyte Sever Adaptor/HP Embeded 
6 Port Sata controller with Raid 0 , 1 
(4 Ports for Hdd )/HP 250 GB 3 G Sata 7 .2 
K 3 .5 ” ETY Hdd/ 18 .5 ” Led Monitor ) 


Networking 
Wireless N150 Desktop Adapter D - link 
Wireless Access Point Air Plus Xtreme 
DWL- 2100 Ap 
8 Port 10 / 100 /1000 Unmanaged Switch 


